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Variation 


Component 

Avg 

Min 

Max 

Total 

Meas 

Proc 

ES 

2.5 

1.6 

3.6 

0.37 

0.15 

0.22 

RL 

15.5 

10.3 

20.8 

10.17 

0.05 

10.12 

RCB 

6.8 

4.0 

9.6 

3.06 

0.13 

2.93 

ET 

10.6 

9.5 

13.9 

1.37 



B,B,0 

74.8 

70.8 

82.2 

10.9 

0.21 

10.7 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jjmk0001 
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Relative Standard Dev 


Component 

Avg 

Min 

Max 

Total 

Meas 

Proc 

ES 

2.5 

1.6 

3.6 

24.2% 

15.6% 18.5% 

RL 

15.5 

10.3 

20.8 

20.6% 

1.4% 

20.5% 

RCB 

6.8 

4.0 

9.6 

25.9% 

5.4% 

25.3% 

ET 

10.6 

9.5 

13.9 

11.0% 



B,B,0 

74.8 

70.8 

82.2 

4.4% 

0.6% 

4.4% 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jjmk0001 
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